s. Infułat Dr. Jozef 


KU LIN OWSKI 


Archiprezbiter kościoła Najśw. Marii Panny w Krakowie 


przeżywszy lat 80, a w tym kapłaństwa 56 lat, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 


w Panu dnia 3 października 1944 roku. 


NIESZPORY ŻAŁOBNE przy zwłokach odbędą się w czwartek dnia 5 b. m. o godzinie 5 po południu 


w kościele Najśw. Marii Panny. 
UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 6 b. m 
o godzinie 9 rano w kościele Najśw. Marii Panny. 
Wyprowadzenie zwłok od bramy cmentarza rakowickiego do grobowca Archiprezbiterów Mariackich nastąpi 
tego samego dnia o godzinie 4 po południu, na które-to smutne obrzędy zaprasza 


Rodzina. 
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